http://news.sina.com.cn/richtalk/news/society/9903/030227.html
消防队门口摩托滑倒起火http://www.sina.com.cn 1999年3月2日 17:16 广州日报

本报讯  昨晚8时许， 员村三横路市消防二大队员村
中队门口20米处，一辆摩托车由于车速过快，突然失控滑
倒，摩托车瞬间起火，车上两名男子受伤。



该摩托车载有两名乘客，在经过上址时突然倒地，车
身与地面摩擦产生火星，将漏出的汽油引燃，顷刻间人车
被大火包围。消防队员见状立刻取出消防器材，上前将火
扑灭，并将两名男子送往附近的华侨医院。幸亏事发地点
正好位于消防队门口，扑救及时，否则后果难以想象。事
故中一名男子双下肢被严重烧伤，烧伤等级为深三度，烧
伤面积达40％。    孙剑、刘海健 